				'      I				'	0	y
1.0	0.0000	0.00995	0.01980	0.02956	0.03922	0.04879	0.05827	0.06766	0.07696	0.08618
1.1 1.2 1.3	0.0953 * 0.1823 0.2624	0.1044 0.1906 0.2700	0.1133 o.igsB 0.2776	0.1222 0.2070 0.2852	0.1310 0.2151 0.2927	0.1398 0.2231 0.3001	0.1484 0.2311 0.3075	0.1570 0.2390 0.3148	0.1655 0.2469 0.3221	0.1739 0.2546 , 0.3293
1.4 1.5 1.6	0.3365 0-4QS5 0.470°	0.3436 0.4121 0,4762	0-3507 0.4187 0.4824	0-3577 04253 0.4886	0.3646 0.4318 0.4947	0.3716 0.4382 0.5008	0.3784 0.4447 0.5068	o-3853 0.4511 0.5128	0.3920 0-4574 0.5188	0.3988 0.4637 0.5247
1.7 1.8 1.9	0.5306 0.5878 0.6418	0.5365 0-5933 0.6471	0.5423 0.5988 0.6523	0.5481 0.6043 0.6575	0-5539 0.6098 0.6627	0-SS96 0.6152 0.6678	0-5653 0.6206 0.6729	0.5710 0.6259 0.6780	0.5766 0.6313 0.6831	0.5822 0.6366 0.6881
2.0	0.6931	0.6981	0.7031	0.7080	0.7129	0.7178	0.7227	0.7275	0.7324	0.7372
2.1 2.2 2.3	0.7419 0.7884 0.8329	0.7467 0,7930 0.8372	0-75I4 0-7975 0.8416	0.7561 0.8020 0.8459	0.7608 0.8065 0.8502	0.7655 0.8109 0.8544	0.7701 0.8154 0.8587	0-7747 0.8198 0.8629	0.7793 0.8242 0.8671	0.7839 0.8286 0.8713
2.4 2.5 2.G	0-8755 0.9103 0-9555	0.8796 0.9203 0.9594	0.8838 0.9243 0.9632	0.8879 0.9282 0.9670	0.8920 0.9322 0.9708	0.8961 0.9361 0.9746	0.9002 0.9400 0.9783	0.9042 0-9439 0.9821	0.9083 0.9478 0.9858	0.9123 0.9517 o-9»95
2.7 2.8 2.9	0-9933 1.0296 1.0647	0.9969 1.0332 1.0082	1.0006 1.0367 1.0716	1.0043 1.0403 1.0750	i. 0080 1.0438 1.0784	1.0116 1.0473 1.0818	1.0152 1.0508 1.0852	r.oiSS 1-0543 1.0886	1.0225 1.0578 1.0919	1.0260 1.0613 1-0953
3.0	1,0986	1.1019	1.1053	1.1086	1.1119	1.1151	1.1184	1.1217	1.1249	1.1282
3.1 3.2 3.3	1.1314 1.1033 I-I939	1.1346 1.1663 1.1969	1.1378 1.1694 I.200O	1.1410 1.1725 1.2030	1.1442 1.1756 1.2060	1.1474 1.1787 1.2090	1.1506 1.1817 1.2119	I-I537 1.1848 1.2149	1.1569 1.1878 1.2179	1.1600 1.1909 1.2208
3.1 3.5 3.G	1.2238 1.2528 1.2809	1.2267 i-2556 1.2837	1. 22Q6 1.2585 1.2865	1.2326 1.25:3 1.2892	r-2355 1.2641 1.2920	1.2384 1.2669 1.2947	1.2413 1.2698 1.2975	1.2442 1.2726 1.3002	1.2470 1-2754 1.3029	1.2499 1.2782 1.3056
3.7 3.8 3.9	1.3083 1-335° 1.3610	1.3110 I-3376 1.3635	I-3I37 1.3403 1.3661	1.3164 1.3420 1.3686	1.3191 I-3455 1.3712	1.3218 1.3481 1-3737	1.3244 I-3507 1.3762	1.3271 1-3533 1.3788	I-3297 I.35S8 1-3813	I-3324 I-3584 1.3838
4.0	1.3863	1.3888	i-39r3	1-3938	1.3962	I-3987	1.4012	1.4036	1.4061	1.4085
4.1 4.2 4.3	1.4110 I-435T 1.4586	1.4134 1.4375 1,4609	1.4159 1.4398 1.4033	1.4183 1.4422 1.4656	1.4207 1.4446 1.4679	1.4231 1.4469 1.4702	I-425S r-4493 I-4725	1.4279 1.4516 1.4748	I-4303 1.4540 1.4770	i-4327 I-4563 1-4793
4.4 4.6 4.G	1.4816 1.5041 1.5261	1.4839 1.5063 1.5282	1.4861 1.5085 I.S304	1.4884 1.5107 1.5326	1.4907 1.5129 1-5347	1.4929 i-SiSi I-S369	1.4951 I-5I73 1-5390	1-4974 I-5Z95 1.5412	1.4996 1.5217 1-5433	1-5019 1-5239 I-S454
4.7 4.8 4.9	1.5476 1.5686 1.5892	1.5497 I-5707 I-59I3	i-SSiS 1.5728 1-5933	1-5539 1.5748 I-5953	i-5S6o 1.5709 1-5974	i-SSSi 1-5790 1-5994	1.5602 1.5810 1.6014	1-5623 1.5831 1.6034	1.5644 1-5851 1.6054	1-5665 1.5872 1.6074
5.0	1.6094	1.6114	1.6134	1.6154	1.6174	1.6194	1.6214	1.6233	1-6253	1.6273
5.1 5.2 5.3	1.6292 1.6,187 1.6677	1.6312 1.6506 1.6696	1.6332 1.6525 1.6715	1.6351 1.6544 1.6734	1.6371 1.6563 1.6752	1.6390 1.6582 1.6771	1.6409 i. 6601 1.6790	1.6429 1.6620 1.6808	1.6448 1.6639 1.6827	1.6467 1.6658 1.6845
5.4 5.5 5.G	1.6864 1.7047 1.7228	1.6882 1.7066 1,7246	1.6901 1.7084 1.7363	1.6919 1.7102 1.7281	1.6938 1.7120 1.7299	1.6956 1.7138 I-73I7	1.6974 1.7156 1-7334	1.6993 1.7174 I-7352	1.7011 1.7192 1.7370	1.7029 1.7210 I-7387
